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Ce ligatura alia fiftula tubale.Gli altri dui cu ueterrimi cornitibici con/ 
cordi ciafcuno Sc cum gli inftrumenti delle Equitante nymphe. 

Sotto lequale triuphale feiughe era laxide nel meditullo , Neiqle gli 
rotali radii eranoinfixi, deliniamento Baluftico,grarilifcentifepofe 
negli mucronatilabiicum. uno pomulo alia circunferentia . Elquale 
Polo era di fimffimo 8c ponderofooro,repudiante el rodicabileerugi/ 
ne,& loincediofo Y ulcano ,della uirtute 8c pace exitiale ueneno. Sum/ 
mamente dagli feftigianti celebrato,cum moderate , Sc repentine 
riuolutioe intorno faltanti,cum folemniflimi plaufi , cum 
gli habiti cindi di fafceole uolitante,Et le fedente fo/ 
pra glitrahenticentaun. LaSanda cagione, 

& diuino myfterio,inuoce cofone 8t car/ 
mini cancionali cum extre 
maexultatione amo/ 
rolamentelauda 
uano., f 
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Francesco colonna Hypnerotomachia Poliphili Venice, 1499 the l 


PRIMVS 



EL SEQVENTE trmpho no meno mirauegliofo dlprimo.Impo 
cheegli hauea Iecftro uolubile rote tutte,& gli radii,&il meditullo defu 
(co achate.di cadidc ueuleuagamete uaricato. Ne tale certamte genoe rc 
Pyrrho cu lenoueMufe Sc Apolline 1 medio puifate dalla natura lpflo. 

e el primo,ma le tabelle erao di cyaneo 



Saphyro orientale.atomato dcfcintilluledoro , allamagica gratiffimo. 
Sc longo acccptiflimo acupidine nellafiniftra mano . 


Nella tabella dextramirai exfcalpto una infigne Matron che 
dui oui hauea parturito,in uno cubile regio coll oca 
ta,di uno mirabile pallacio.Cum obftetriceftu 
pefade. Sc multe altre matrone & aftante 
NympheDegli quali ufciuade 
uno una flammula, Sc delal' 
tro ouodue fpe&atifli 
me ftelle. 

* * 

* 




